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നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Technical Education Department 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ mmid 13/5 / 2011/weiss10908] 
MMIS 0113 /6661/ 2011/weiss10908. 2011 638cSom 13 . 
-- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെ ന്റ് എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലെ ഇല ക് ടി ക്കൽ വകു പ്പിൽ ആ വ ശ്യ മായ 
സാധ ന സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
O 07337m . 


Sl. 


Name of Equipment with Brief 

Specifications 


No. 


(1) 


- 


(2 ) 


Rectifier unit 
Input-440V, 3 < 50Hz, 4 wire system 
Output-200 -250V , dc variable , 200A 


Single phase autotransformer continuously variable 
housed in sheet metal enclosure , air cooled type 
with two numbers of handle for easy moving with 
enclosure terminal brought out and mounted on a 
cluster wheel. Input: 240 single phase 50Hz , 
Output: 0 - 270V, 30A conforming to relevant 
standards. 
Rheostat wound with Kanthal/Nichrome wire 
porcelain tube 
1. 300 Ohm 10A single tube 
2 . 500 Ohm 2A single tube 
3. 1000 Ohm 1.2A single tube 
4. 100 Ohm 5A single tube 
5 . 8.6 Ohm 15A single tube 
Three phase autotransformer continuously variable 
housed in sheet metal enclosure , air cooled type , 
with two numbers of handle for easy moving with 
enclosure terminal brought out and mounted on a 
cluster wheel. Input: 415V three phase 50Hz , 
Output : 415 + 10 % V , 30A conforming to relevant 
standards . 


Single phase transformer 
Single phase 3 kVA 240 / 120V, 50Hz transformer with 
50 % and 86 .6 % tapings on both sides, air cooled , 
terminals brought outside on a hylum sheet , 
supported on castor wheel arrangements and 
handle for easy moving, enclosed type , conforming 
to relevant IS standards. No load current will be 
less than 10 % of full load current. 


(1 ) 


- 6 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപനയുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 23 - 11-2011, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 1 - 2011, 11 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25 -11- 2011, 
2 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളു . ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 
പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


Ammeter 
centre zero moving coil portable ammeter 20 - 0 - 20A 
housed in bakelite case with knife edge pointer and 
anti parallax mirror finished as per ISS 1248 /83 . 
AC ammeter: laboratory moving iron housed in 
bakelite case with knife edge pointer and anti 
parallax mirror finished as per ISS 1248 /83 . 
1. Ammeter 0 - 10A 
2. Ammeter 0 -20A 
3 . Ammeter 0 - 25/50A 
4. Ammeter 0 -2 .5/ 5A 
5 . Ammeter 0 - 2A 
DC ammeter : laboratory moving coil housed in 
bakelite case with knife edge pointer and anti 
parallax mirror finished as per ISS 1248 /83. 
1. Ammeter 0 - 10A 
2 . Ammeter 0 -20A 
3. Ammeter 0 - 25/50A 
4. Ammeter 0 - 2 .5 / 5A 
5. Ammeter 0 -2 
AC Voltmeter: laboratory moving iron housed in 
bakelite case with knife edge pointer and anti 
parallax mirror finished as per ISS 1248 /83 . 

1 , Voltmeter 0 -75/150V 
2 . Voltmeter 0- 250 /500V 

3 . Voltmeter 0 -50 
DC Voltmeter: laboratory moving coil housed in 
bakelite case with knife edge pointer and anti 
parallax mirror finished as per ISS 1248/ 83 . 
- 1, Voltmeter 0 - 30 /75V 

2 . Voltmeter 0 -150/ 300V 


എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


- ( ഒപ്പ്) 
- പ്രിൻസിപ്പാൾ. 


SHORT TENDER NOTICES 


( 1 ) 


10 


No . D1/1403/ 2010 . 

20th September 2011 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Kaplan 
Turbine Test Rig (Horizontal) required for the Mechanical 
Engineering Department of Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam at a total cost of S 7, 50 , 000 . 
Cost of tender forms (including taxes ): 

Original - S 1 , 560 . 

Duplicate " 832. 
Last date and time of sale of tender -- 24 - 11 - 2011 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 25 - 11 - 2011 , 
- 3 p . m . 


11 


Wattmeter 


- Date and time of opening of tender - 26 - 11 - 2011 , 
11 a. m . 


LPF 0 -5 / 10A , 75 /125 /250V housed in bakelite case 
with knife edge pointer and anti parallax mirror 
finished as per ISS 1248 / 83. 
Wattmeter LPF 0 - 10A , 150 /300 /600V housed in 
bakelite case with knife edge pointer and anti 
parallax mirror finished as per ISS 1248 /83 . 
Wattmeter HPF 0 -5 / 10A , 75 / 125 /250V housed in 
bakelite case with knife edge pointer and anti 

parallax mirror finished as per ISS 1248 /83 . 
- Wattmeter HPF 0 - 10A , 150/ 300 / 600V housed in 
bakelite case with knife edge pointer and anti 
parallax mirror finished as per ISS 1248 /83 . 


14 


Those who want tender forms by registered post 
should sent · 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by money order to the undersigned 
which should be received on or before 27 - 10 - 2011 . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Velloor P. O ., Pampady , Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by money order on all working 
days between 10 a . m . to 3 p. m . The tender should be 
superscribed as tender number and date . Cheques , 
Postage Stamps, Drafts , Postal Orders etc . will not be 
accepted towards the cost of the tender forms. The 
tender forms are not transferable . 


ദർഘാസുകളുടെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,560. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 832 . 
തപാൽവഴി - 1,600. 


As per the tender conditions the tenderer should Cost of tender forms (including taxes): 
send along with this tender with an agreement executed 

Original - 416 . 
duly signed in Kerala Stamp Paper of value - 100 and 

Duplicate — “ 208. 
EMD 1 % of the total cost of the articles tendered by way 
of Demand Draft in favour of the Principal, Rajiv Gandhi 

- Last date and time of sale of tender - 22 -11 - 2011 , 

30 m 
Institute of Technology , Kottayam . Tender without Last date and time of receipt of tender — 23 - 11- 2011 , 
agreement and EMD will be rejected . Detailed 3 p . m . 
specification will be issued along with the tender forms. | Date and time of opening of tender - 24-11 - 2011 , 

11 a . m . 
- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ 
മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റി ലേക്ക് 

Those who want tender forms by registered post 

should sent - 35 extra for each tender besides the cost 
Kaplan Turbine Test Rig ( Horizontal) നൽകു ന്ന തി ന് 

of tender forms by money order to the undersigned 
താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ which should be received on or before 27 - 10 - 2011 . 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Tender forms can be had from the Office of the 
അടങ്കൽ തുക- - 7,50 ,000 . 

Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 

Velloor P. O ., Pampady , Kottayam -686 501 on a cash 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

remittance as above or by money order on all working 
അസ്സൽ - - 1,560. 

days between 10 a. m . to 3 p . m . The tender should be 
പകർപ്പ് - - 832. 

superscribed as tender number and date . Cheques , 

Postage Stamps, Drafts , Postal Orders etc . will not be 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

accepted towards the cost of the tender forms. The 
സമയവും 24 - 11- 2011, 3 മണി. 

tender forms are not transferable. 
പൂ രി പ്പിച്ച ദ ർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 

As per the tender conditions the tenderer should 
തീയതിയും സമയവും 25 - 11- 2011, 3 മണി. 

send along with this tender with an agreement executed 
ദർഘാസ് തുറ ന്നു പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയതിയും duly signed in Kerala Stamp Paper of value - 100 and 
സമയവും- - 26 - 11- 2011, 11 മണി. 

EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 

Demand Draft in favour of the Principal, Rajiv Gandhi 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ യും Institute of Technology , Kottayam . Tender without 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. agreement and EMD will be rejected . Detailed 
മണി യാർ ഡർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയതി 

specification will be issued along with the tender forms. 
27 - 10 - 2011 ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി - യിലെ ഇലക് ടാ ണിക് സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂ ണി ക്കേ ഷൻ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി . ഒ ., പാമ്പാടി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലേക്ക് ഒരു 

കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 10 - KVA ഓൺലൈൻ യു . പി . എ സ്. നൽകു ന്ന തിലേക്ക് 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 

താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭി ക്കു ന്ന 
താണ്. 

മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 

അടങ്കൽ തുക - - 2,20,587. 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 

അസ്സൽ - - 416. 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് നിയമമനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 

പകർപ്പ് - - 208. 
ആൾ, ദർഘാസിനോടൊ പ്പം - 100 വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ശ ത മാ നം നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . സമയവും 22 - 11 - 2011, 3 മണി. 
സമ്മ ത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ 

പൂ രി പ്പിച്ച ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
വിശ ദ വി വ ര ങ്ങൾ ദർ ഘാ സ് ഫോറ ത്തി നോ ടൊപ്പം 

തീയതിയും സമയവും 23 - 11 - 2011, 3 മണി. 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറ ന്നു പരി ശോ ധി ക്കുന്ന തീയതിയും 

സമയവും 24- 11- 2011, 11 മണി. 
No. DI/ 1566/2011. 

20th September 2011. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
Sealed tenders are invited for the supply of one - 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ യും 
10 - KVA online UPS required in the Computer Lab under വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
Electronics & Communication Engineering Department of 

മണി യോർ ഡർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 
Rajiv Gandhi Institute of Technology , Kottayam at a total 
cost of S 2 , 20 ,587. 

27 - 10 - 2011 ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി along with his tender an agreement executed and signed 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി . ഒ., പാമ്പാടി, in Kerala Stamp Paper of value - 100 and an EMD of 1 % 

കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ of the total cost of the articles tendered . Tenders without 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ agreement and EMD will be rejected . Those who want the 
10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. tender form by post should send - 674 in original and 

- 362 for duplicate including VAT by Money Order to 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 

the undersigned . Outside firms who desire to get Kerala 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

Stamp Paper should send an additional amount of · 125 
ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 

along with the cost of tender forms. 
പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
ദർഘാസ് നിയമമനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന -- മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ലേത്ത് 
ആൾ, ദർഘാസിനോടൊ പ്പം - 100 വില യുള്ള കേരള മെഷീൻ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ലേക്കായിക്ഷണിച്ച ദർഘാസ് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ 
ശ ത മാനം നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 23 - 11 - 2011 -ാം തീയതി വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 
സമ്മത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തി നോ ടൊപ്പം 

നമ്പർ പി1 / 4 /2011 -12 തീയതി 23 - 11- 2011 ഇവ രേഖപ്പെടുത്തി 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

താഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് 23 - 11 - 2011, 3 മണിക്ക് മുമ്പ് 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താമ സിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
Rajiv Gandhi Institute of 

(Sd.) 

പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 24- 11 -2011 - ന് 11 മണിക്ക് 
Technology, Kottayam . 

Principal. 

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച ആളുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
SHORT TENDER EXTENSION NOTICE 

ആധികാരികമായി തുറക്കുന്നതാണ്. 
- [No. P1/4/2011-12 ] 

- ദ ർ ഘാസുകൾ ആ വ ശ്യ മുള്ളവർ - 624 ( നികുതി 
No . P1- 1133 / 2011 / ME. 

27th September 2011. 

ഉൾപ്പെടെ) വില നൽകി ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 

22 -11 - 2011, 2 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്ന 
Due to some technical reasons the last date for 

താണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
Tender No. P1/04 /2011 - 12 due on 14 -9 -2011 at 3 . p . m . for 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റേജ് 
the purchase of Equipments for the Machine Shop and 

സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. വി . പി . പി . ആയി 
Fluid Mechanic Lab of the Mechanical workshop of 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
Mechanical Engineering Department of Govt. Engineering 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒരു പ്രതിക്ക് - 312 ( നികുതി 
College, Kozhikode is hereby extended up to 23 - 11 -2011 

ഉൾപ്പെടെ) കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
at 3 p . m . 

- ദർഘാസ് നിയമമനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
The tender should be superscribed as tender 

ദർഘാസിനൊപ്പം - 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
No . P1 / 4/ 2011 - 12 due on 23 - 11 - 2011 at 3 p . m . and 

സമ്മ ത പ്രതവും 1 % നിര ത ദ വ്യവും വയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
addressed to the undersigned to reach her before 

സമ്മ ത പ്രതവും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
23 - 11 - 2011 at 3 p . m . Late tenders will not be 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാൽവഴി ആവശ്യമുള്ളവർ 
accepted . The tenders will be opened at 11 a . m . 

അസ്സലിന് - 674, പകർപ്പിന് - 36 2 മണിയോർഡറായി 
on 24 - 11 - 2011 in the presence of such of the tenderers or 

പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 
their authorised representatives who may be present at 

വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി . ഒ ., കോഴിക്കോട്- 673 005 എന്ന പേരിൽ 
that time. 

അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനി 
Intending tenderers may on application to the ക്കാർക്ക് കേരള മുദ്രപത്രം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദർഘാസ് 
undersigned to obtain the requisite tender forms on which ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 125 കൂടി അധികമായി 
tenders should be submitted . Application for the tender അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
form should be accompanied by a cash remittance of 

Government Engineering 

( Sd.) 
- 624 including VAT which is the price fixed for the same 

College , Kozhikode. 

Principal. 
and which is non -refundable under any circumstances . 
The tender forms are not transferable . Sale of tender 
forms will be closed at 2 p . m . on 22 - 11 - 2011. Drafts , 

SHORT TENDER NOTICE 
Cheques , Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent per | No. D1/2892/ 2011. 

| 19th September 2011. 
V. P.P. Duplicate tender forms, if required will be issued at 
- 312 including VAT per copy. 

Sealed tenders are invited for the supply of the 

Consumables for M . Tech . Course to Government 
As per tender condition the tenderer should send 

Engineering College, Wayanad , Mananthavady . 


The tenders should be superscribed as Tender ലഭ്യമാണ്. 
No. D1/ 2892 / 2011 due on 23 - 11 - 2011 at 2 p . m . and 
addressed to the Principal , Government Engineering 

| ( Sd.) 

Government Engineering College, 
College, Wayanad . Late tenders will not be accepted . The 

- Mananthavady, Wayanad . 

Principal . 
tenders will be opened at 3 p . m . on 23 - 11- 2011 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 

SHORT TENDER NOTICE 
representatives who may be present at the time. 

No. D4-2193 /2011. 

26th September 2011. 
| PAC _ - 1 , 10,000 . 

Sealed tenders are invited for the supply of 
EMD - 1 %. 

Double Decker Steel Cots for the use of Hostels of 

Government College of Engineering, Kannur. 
Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Engineering College , Wayanad The tender should be superscribed 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 

No . D4 -2193 / 2011 and addressed to the Principal, 

Government College of Engineering, P.O . Parassinikkadavu , 
be submitted . Application for the tender form should be 

Kannur -670 563. Last date of receipt of tender is on 
accompanied by a cash remittance of - 416, which is the 17 - 11 - 2011 at 4 p . m . and the tender will be opened 
price fixed for a form /set of forms and which is not at 11 a . m . on 18 - 11 - 2011 in the presence of such of the 
refundable under any circumstances. Those who need the 

tenderers or their authorised representatives who may be 

present at the time. Late tenders will not be accepted . 
tender form by post should send M. O . - 446 to the 
Principal , Government Engineering College, Wayanad . The Intending tenderers may on application to the 
tender forms are not transferable. Sale of tender forms Principal , Government College of Engineering, 
will be closed at 3 p .m . on 22- 11-2011 . DD /Cheques/ 

P. O . Parassinikadavu , Kannur-670 563 obtain the requisite 

tender forms on which tenders should be submitted . 
Postage Stamps etc. will not be accepted towards the Application for the tender forms should be accompanied 
cost of the tender forms, nor will the forms be sent by by a cash remittance of ` 1,040 ( inclusive of Taxes ) which 
V.P.P. Duplicate tender forms, if required will be issued at is the price fixed for a form /set of forms and which is not 
- 210 per copy. 

refundable under any circumstances. The tender forms 

are not transferable . Sale of tender forms will be closed 
വയനാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ at 3 p . m . on 16 - 11 - 2011 . Cheques, Postage Stamps, D . D ., 
എം . ടെക്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വിതരണം I. P . O . etc . will not be accepted towards the cost of 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . forms, nor will the forms be sent by V . P. P . Duplicate 
ദർ ഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 

forms, if required will be issued at - 520 (including taxes ) 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, വയനാട്, മാനന്തവാടി എന്ന 

per copy. 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതും കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 

Those who want tender form by post should sent 
നമ്പർ ഡി1/ 2892 / 2011 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 

an additional amount of ` 27 towards the postal charge. 
അടങ്കൽ തുക - 1,10,000. 

The sale of tender form will be commenced only 
നിരതദ്രവ്യം - ഒരു ശതമാനം. 

after the publication of notice in the Kerala Govt. Gazette 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് 

and in newspapers . 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് 
- 416 - നും തപാലിൽ വേണ്ടവർക്ക് - 446- നും ലഭിക്കുന്ന 

- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
താ ണ് . ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതി 

- ഹോസ്റ്റലുകളിലേ ക്കാ വ ശ്യ മായ ഡബിൾ ഡക്കർ സ്റ്റീൽ 
23 - 11 - 2011, 2 മണി ആകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 

കട്ടിലുകൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രണം ചെയ്ത് 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 

ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് - മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാ സു കൾ പിൻ സിപ്പാൾ, 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും മടക്കി ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന 
കൊടു ക്കു ന്ന തില്ല . ആവശ്യമെങ്കിൽ ദർഘാസുകൾ റദ്ദ വിലാസത്തിൽ 17 -11- 2011- ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്മുൻപായി 
ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കുമകം 
ദർഘാസുകൾ 23 - 11 - 2011, 3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ളവരുടെ ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 18 - 11- 2011- ന് 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗീകൃത പ്രതിനിധി 
ഫോറങ്ങൾ 22 - 11- 2011, 3 മണി വരെ ഓഫീസ് സമയത്ത് 

കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഡി . ഡി ., ചെക്ക്, 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ തുടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവ ശ്യ മുള്ള വ്യക്തികൾ/ 
ഇന ങ്ങ ളെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദ വി വ ര ങ്ങൾ ദർഘാസിനൊപ്പം 

സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ | 210 - ന് 

കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ - 1,040 
( നികുതി അടക്കം) അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് 


ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. തനിപ്പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് 
- 520 ( നികുതി അടക്കം) അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവു ന്ന താണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്ക് ഡി . ഡി ./ പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പ്/ ഐ . പി . ഒ . എന്നിവ മുഖേന അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല. 
വി . പി . പി . അ നു വ ദ നീ യ മ ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 
16 -11 -2011 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ പണമടച്ച് കൈപ്പറ്റാവു 
ന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യമുളളവർ 
- 27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അടയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 
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Principal. 


